取扱説明書 

石油 フアン ヒーター 
型式 AKF-P327N/AKF-PL427N 


〔強制通気形開放式石油ストーブ〕 

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうござ 
いました。ご使用の前にこの K 取説明霤と保証書をよくお 
読みのうえ、ご家族全員で安全に正しくお使いください。 
お読みになった後大切に保管し、必要なときにお役立てく 
ださし、 

裏面保証書の「お買し、上げ日 • 販売店名」などの記入を必 
ず確かめ、販売店からお受け取りください。 
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安全のため必ずお守りください 


特に注意していただきたいこと 


お使いになる人や他の人への危害•物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 
■表示内容を無視して誤った使し仿をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A A . DA この表示の欄は、「死 
/!\ jB |8 e 亡または重傷などを 
~ 負う危険が切迫して 

生じることが想定さ 
れる」内容です。 


A 苟この表示の欄は、阮亡/ 5 V J + ae ■:この表示の欄は、「傷害 
醫口または難などを負う，王思餘界雛または物 


または重傷などを負う 
可能性が想定される」 
内容です。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 




この絵表示は、してはいけない 
「禁止」内容です。 



的損害のみが発生する 
可能性が想定される」 
内容です。 


この絵表示は、必ず実行して 
いただく 「指示」 内容です。 


危険 （ DANGER) 


■ガソリン使用禁止 

_ガソリンなど揮発性の高し)油は、絶対に使用しないでください。 
火災の原因になります。 



A 警告 （ WARNING) 


MiySMl 


顏 


■換気必要 

籲換気せずに使用しつづけないでください。酸素 k 
が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが 
発生して中毒になるおそれがあります。また、乳 NSr 
幼児や呼吸器疾患などのかたは、体調不良にな p»ys»;i cjA 
るおそれがあります。使用中は必ず i 時間に i 〜 , 

2回換気して、新鮮な空気を補給してください。 

換気する時は、換気扇を使用したり、2ケ所以上 
の開口部を設けると効率よく換気ができます。 

♦窓の凍結や地下室など換気が十分に行えない場 
所では、使用しないでください。 


■デジタル表示部に 「 H 83 J と / C \ 
表示したら、使用しない 

♦異常燃焼し、火災の原因になります。 

•販売店へご il 絡ください。 \ X 


■コンセントや配線器具の定格を超える使い 
方や、交流 100 V 以外での使用はしない 

•たこ足配線等で、定格を超え iO \ 

ると、発熱による火災の原因 I 


■カーテン、寝具など可燃物近接厳禁 

• カーテンや衣類、ふとんや毛布など燃えやす / T \ 

し vfc ののそばで使用しないでください。火 V N / 
災の原因になります。タイマー予約するとき : A 

も可燃物がそばにないか確認してください。 

籲可燃物との離隔距離は、3ページを参照 ^ 

してください。 Vi / 1=! 


■温風吹出口をふさがない 

_衣類、紙などで温風吹出口や前面ガ 
—ド、空気取入口をふさがないでく 
ださい。衣類、紙などでふさぐと、 
異常燃焼や火災の原因になります。 


■衣類の乾燥厳禁 

♦衣類などの乾燥には使用しないでく 
ださい。衣類が落下して火がつき、 
火災の原因になります。 


■寝るとき消火 

•寝るときや外出するときは、必ず消 
火してください。予想しない事故が 
発生するおそれがあります。 


■可燃性ガス使用厳禁 

參フアンヒーターを使用している部屋で、 
可燃性ガスが発生するもの(ベンジン、 
シンナー)や、スプレーを使用しないで 
ください。火災や故障の原因になります。 



Q 



■ぬれた手で電源プラグ 
の抜き差しはしない 卿 

•感電の原因になります。 ぬれ手禁止 


■スプレー缶厳禁 

籲スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを 
温風のあたるところに放置しないでください。 
熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危^す。 



△ 注意 (CAUTION) 


■ 給油時消火 

籲給油は必ず消火してから行つてく 
ださい。火災のおそれがあります。 


〇 



■ 居室内給油禁止 • 給油時火気禁止 

♦給油は必ず居室外の火の気のないところで ( 

行ってください。火災のおそれがあります。 ' 



I ほこりの除去 

>燃焼 • 温風空気取入ロフイルターは、 ' 
週1回以上必ず掃除してください。 

ごみ、ほこりなどでフイルターがつまる 
と、異常_燃焼のおそれがあります。 


❶ 


臥[:フ/ルタ- 


■ 電源プラグを抜いて消火しない 

• 消火後、送風が止まるまで電源プラグを抜か 
ないでください。温風空気取入口や天板が 
高温になり、やけどや故障の原因となります 。\^\ 
また強いにおいがでる原因になります。 u 〜 


►温風を直接吸い込まないでください。 

気分が悪くなる原因になることがあります c 




■ 電源プラグのお手入れをする 

•ときどき、電源プラグを抜きほこり等を 
乾いた布でふきとってください。 

•電源プラグにほこり等がたまると、湿気等， 
で絶緣不良となり、火災の原因になります。 


■可燃物から離す 

#ふすまや障子などの可燃物から右!己 
の距離をとらないと火災のおそれが 
あります。 


❶ 


lOOcmOh 


■ 高温部接触禁止 r 

♦燃焼中や消火直後は、温風吹出口に手な 
どふれたり、内部に手を入れたりしない 
でください。やけどのおそれがあります。接触禁止 


〇 


■ 温風に直接長時間あた!3ない 

>低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。 

「低温やけど」[こついて 

•比較的低い温度 (40° C 〜 60° C ) でも長時間皮ふの同 
じ所が熱せられると、熱い、痛いなどの自覚症状がなく 
ても低温やけどのおそれがあります。 

•次のような方は特にご注意を！ 

乳幼児、お年寄り、皮ふの弱い方 

眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方 

深酒•疲労の激しい方 

[ 特にお子さまやお年寄りなどのご自分で & 

操作できない方が使用するときは、周囲 :ノ 

の人が十分注意してください。 / 


I 油漏れ確認 | 

>口金は確実にしめてください。口金を下に ^ 
して油漏れがなし、ことを確かめてくださし、。 
口金を斜めにしめたりすると簡単に口金が 
外れて、火災のおそれがあります。 



■ 温風吹出口に異物を入れ0 ff " 丨 
たり、放置したりしない 

籲温風吹出口や吹出口内部に紙、布、プラスチックや、 
マッチ、ガスライターなどを入れたり、放置したりし 
ないでください。発火や破裂の原因になります。 



■ 電源プラグは確実に差し込む 

離電源プラグはコンセントに根元まで差し込ん 
でください。また傷んだ電源ブラグ•ゆるん 
だコンセントは使用しないでください。 

鲁差し込みが不完全ですと、感電や発熱に 
よる火災の原因となります。 


❶ 



■ 電源コード • 電源プラグを傷めない 

♦傷んだまま使用すると、感電、 

ショート、火災の原因になります。 

癱電源コードや電源プラグの修理 
は、販売店にご相談ください。 

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲 
げたり、ねじったり、弓|っ張ったり、重い物を載せたり、束 
ねたり、挟み込まないでください。また電源プラグを抜 
\くときはコードを持って弓 I き抜かないでください。 



■ 異常 • 故障時使用禁止 

_油漏れやにおい、すすの発生、炎の色など異常 
や故障と思われるときは使用しないでくださ 
し、。事故の原因になります。 

運転スイッチを 「切」 にし、電源プラグを抜き、 
お買い上げの販売店へご連絡ください。 


0 

— - :ゞ 


■持ち運ぶときは火を消して £ 
給油タンクを抜く 1 

籲傾けないように静かに運んでください。 

特に階段などでは油漏れのおそれがあります。 

翁引っ越し等の運搬時は必ず灯油を抜き、傾け t 
り、横倒しの状態で運搬しなし、でください。 



■ 熱に弱い床面にはマットなどを敷く 

♦熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そり返り^^ 
などが発生することがあります。また、ほこりや 
たばこの煙などで変色することもあります。保護^^ 
のため熱に強いマツトなどを敷いてください。 


■フアンヒーターを使用している /CN 
部屋ではシリコーン配合製品を 
使用しない 

♦本体近くでシリコーン配合の枝毛用コート液♦化 
粧品 • つや出し剤などは使用しないでください。 Wm / 
燃焼部にシリコーン酸化物が付着し、異常燃焼や^ 〇} 
点火ミス途中消火の原因になることがあります。 

/シリコーン配合の商品には下記のようなものがあります。ヘア\ 
ケア商品(ヘアートリートメント、ムース、枝毛用コート液)、ガ 
ラスクリーナ ー、 制汗剤、化学ぞうきんなど 


■次の場所では使わない 

•水平でなし鴻所、不安定な場所 
• 不安定な物を乗せ t 棚などの下 
• 風の当たる場所や部屋の出入口 
• 可燃性ガスの発生する場所 • たまる場所 
♦人のし、なし鴻所（温室、飼育室なと 1 ) 
♦高地（標高1500 m 以上） 


• 暖炉や押し入れなど、フアンヒーターが囲われる場所 
• マントルピースなどス I -ーブが囲われる場所 
_ほこり、湿気、金属粉の多し鴻所 
• 超音波加湿機を使用している部屋 
參直射日光があたる場所や高温になる場所 蓦 

(例：熱のこもる場所、他の熱源の影響を受ける場所） 
籲理•美容院、クリーニング店、メツキ、塗装、脱脂、 
洗浄工場などスブレーや化学薬品を使用する場所 


Q 


火災や予想しない 
事故の原因になります。 


△ 注意 （ CAUTION) 


お使いになる前に 


に変あすな 
面はが色卜 
jKB 面と変ッ 
抹一一こでマ 
J のるどい 
W 質-^な強 
弱材生煙に 
こ い発の熱 
M 弱がこめ 
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△ 注意 （ CAUTION) 


■ 水をかけたり重いものを乗せない iCN 

纛水の入った容器や物を上に乗せないでください。水が 
内部に入ると感電や故障の原因になることがあります。 

_本体の上に乗らないでください。天板がへこんだり、 OJr - 
やけどのおそれがあります。 | 

■ 分解修理 • 改造の禁止 

•改造して使用しないでください。 

書修理技術者以外の人は絶対に分解、修理は r%j 

行わないでください。 

癱故障、破損した5、使用しないでください。分解祭止 
異常燃焼や火災の原因になることがあります。 

籲不完全な修理や改造は危険です。 

■ 長期間使用しないときは電源 ^ 

プラグを抜く ^ 

籲長期間使用しないとぎは、電源プラグを抜 暫源プ5グ 
し、てください。 —抜く 


いてください。 

I 火災や予想しない事故のおそれがあります。 


0 m 不良灯油使用禁止 

♦変質灯油(持ち越し逾など)不純灯油(灯油以外の油、水、ゴ /CN 
mi ミが混入した a 油 s ど^)不良灯油を使用しないでください。 

•異常燃焼や故障の原因になるおそれがあ ります。 v 

■ お手入れするときは本体が冷えた at 
後、電源プラグを抜いてから行う . 

v •感電_やけどの原因になることがあります。 

y m 廃棄するときは灯油を抜く _ 

美止 參本体を廃棄処分するときは、必ず給油タンク、油受皿 

内の灯油を市販の給油ポンプ等で抜き取ってください 。 mm 
灯油が入ったまま廃棄すると，リサイクルの際思わぬ~ 
-事故になるおそれがあります0 _ 

St ■ 保管時にしていただくこと 

b ♦ 保管するときや長時間使用しないときは、必ず 
5 ブぅク-灯油を抜いてください。傾けたり、横倒しの状 mm 
態では保管しないでください。油漏れや火災^^ 

のおそれがあります。 


各部のなまえ 


本体 


お願い ( NOTICE ) 


本体をひきずらないでください。床面、畳、じゅうたんなどを傷つけたり、 
、本体底面の塗装がはがれて、さびの原因になることがあります。 
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給油タンク受 コードホルダー 


油受皿 


司関 

室温センサー—|1 
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フアン 

燃焼•温風 
空気取入 □ 
フイルター 
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空気取入口） 
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給油タンクとって 

一給油タンク 
_ M バ由量計 


AKF - PL 42 フ N 

——給油タンクとつて 


給油タンク 



油置計 



7付属品) 


スボイト 


糸お手入れのときに■ですので、 

タンクサイド なくさないよう保管してください。 

とっし ※醜しないときは、コ-ドホルダ- 

差し込み穴に引っかけておいてください。 


灯油とガソリンの見分けかた 変質灯油 • 不純灯油の見分けかた 


お知らせ 


：!作部） 

fAKF - P 327 N 

IAKF - PL 427 N 


eco ボタン • ランブ 
(硬9ページ）广 


タイマーボタン • ランブ 
(ぼ10，11ページ） 

酿 SS/B 3 鈉雖/分| 


•クリーニングポタン 
(逆12ページ） 


㈣ 圖圖 15 ] 




I チ ? ィ 4f0tr ク — 
f (_ し） 


• 3時間延長ポタン • ランプ 
(成8ページ） 

運転スイッチ•運転ランプ 
7,8ページ） 


•温度/タイマー調節ボタン 
8_9,10ページ） 


芝ジタル表示部1 

fAKF - P 327 N \残5畴示（ぽ7ページ）一 
UKF - PL 427 N / 給油表示 （ tr ^7 ページ） 一 
換気表示14ページ) • 


設定温度/時室内温度/分 

弧 15] 


デジタ)レ表示 


I -チャイルド□ック表示（@8ページ） 

※バックライトは付いていません（表示部が明るくならないタイプです）。 

使用する前の準備と確認 

フアン ヒーターを 取り出す 

♦各部の包装部材を全て取り除きます。詳しくは、箱上面の「開こんのしかた」をお読みください。 
f 次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。1 
癱油受皿に少量の灯油が残っている。翁給油フィルターがぬれている。 

•温風吹出口より見える燃焼筒(炎をかこんでいる筒)が変色している。 


ク水平を確認する 

t ♦水平で丈夫な床面に設遣してください。 

♦水平でないときは、水平な場所に移動してください。 

〇電源プラグをコンセントに差し込む 

〇♦コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。 


交流1 00V 


♦コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。電源コードを束ねたままにしないでください。 

• 給油タンクは本体に取付けてください。給油タンクが本体に取付けられていないと、 「 U 1 2」と表示し、運転ランプが点滅します。 
參運転スイッチを「切」にした状態でも約 1 W 消費しています。 


修電源プラグをコンセントに差し込むと、デジタル表示に ru 1〇」と表示し運転ランプが点滅す 
ることがありますが、運転スイッチが「入」になっていたためで異常ではありません。運転スイ 
ッチを押して、「切」にしてください。デジタル表示が EIZ 3 こなり、運転ランブが消灯します。 
_カーテンを二重にし、床まで伸ばすことで、お部屋の熱を逃がさず、暖かさが保てます。 

• 温風の流れを妨げないでください。 




ご使用前の準備 

使用燃料について 


変質灯油 • 不純灯油は使わない 

変質した持ち越し灯油、使用厳禁 


燃料は必ず灯油 ( JIS 1号 W 油)を使用してください。 V - 明^^一洲、 - J 

ガソリン、混合油(農機具用)など揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。 


指先につけ息を吹きかける。 
(火の気のなし、所で行ってください） 




灯油は 

ガソリンは 

ぬれたまま 

すぐ乾く 


区別がつきにくいときは、 
お買し让げの燃料店にお問 
い合わせください。 


コップに水を入れ、次に灯油を入れて背後に白い紙をあてます。 

•水と同じ無色透明なら正常。鲁少しでも色がついていた5使用しない。 


I 一 卜 白し、紙 I 一 I 白い紙 使用社止 

^異常 1 ム然焼や故障の原因になることがあります。 

ゝ点火しにくくなつたり、白煙が出ます。 

1 消火時のにおいが強くなつたり、点火してもすぐ消えたり、暖まらないようになります。 
►燃焼が悪くなり、においがしたりして、安全装置が作動します。 


0 


使用禁止 


表示部は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。 


お使いになる前に 
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ご使用前の準備 

使用燃料について 

変質灯油 不純灯油 — 

:ぼ5まはは Etn ， 出他1白存⑺ • 灯油以外の油(てんぷら油や機械油'難、ガソリン 

シンナ -) などがほんの fc ずかでも默した灯油。 

台器や合§5のふたをあ けて長期間保管し _ たものは変 g します) .7 j < やごみ、ドラム缶のさびなどが、混入した灯油。 

極度に変質したものは黄色味がかったり、酸 っぱい臭いがします。1 • 灯油水抜剤を添加した灯油〇 

万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置 

不良灯油を除き、給油タンク、油受皿の内部をきれいな灯油で洗い、クリーニング（から焼き）をしてからご使用く 
ださい。 （12 ページ「クリーニング(から焼き)」 ） それでも効果のないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
(分)^•点検が必要です)灯油の廃棄処分は、灯油をお買し俅めになった販売店にこ'相談ください。_ 

変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。 


灯油の保管のしかた 


燃料は必ず灯油 ( JIS 1号灯油)を使用してください。 
火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に必ず保管する /~\し#〇、 

•灯油は翌シーズンに持ち越さない。シーズン終了前に使いきってください。 く、、し t uv / l ' 

• 灯油は直射日光を避け、青や赤などの着色されたポリ容器（灯油用）で保管してください。 n * rn 

ポリ容器のふたは確実にしめてください。 puss 

• ポリ容器に雨水がかからないように、ポリ容器の灯油に水が混入 U 燃焼不良の原因になります。 


ご使用前の準備 

給油のしかた 


必ず消火してから行ってください。 


1 1 5 さ由 記 クロ*金取 漁 2 給油する 


( 口金のはずしかた_ ) 

• 口金を左にまわす。 \1 I 

參給油タンクを取り出すとき、 〆 

こぼれた油はふき取る。 

• 口金に砂やごみがついたり、開 

入ったりしないように注意する。（回転が重くなります） 
• 給油口 • 口金のさび、変形、回転不良および破損が 
ないか確認する。（硬11ページ「給油タンクの点検」） 


籲給油タンクを下図のようにして、油量計を見な 
がら、上限をこえないように給油する。 


/給油口/ 


給油タンクとって- 


Q 由蜃計、 

p —上限 

油が入ると 
黒く変わるノ 


、給油々、ノ々 

k 油タンク®イラストは AKF-P327N です。 



3 「カチツカチツ J と 

j がするまで口金をしめる 

I □金のしめかた 

• 赤色の線が見えなくなるまで 赤色^線 

己至を右に回し、「カチナ 
カチツ」と音がするまで確実に 
しめてくださぃ。 ご^^ 

•必ず火の気のないところで閉める 〆 
口金を下にして、油漏れがないが確かめる0 


八 給油タンクを本体に静か 
H にちどす 


參給油タンクを本体にセツトする。 

• 灯油が油受皿に入るまで約1分待って点火する。 

燃焼中に給油タンクを取り出すと、 

給油時消火装置が作動し 「 U 12 J を表示し消火します。 


お知らせ 

お願い (NOTICE) ^ 


給油口周辺が多少黄色くなることがありますが、異常ではありません。 

口金が確実に締つていないと、口金から灯油が漏れて火災のおそれがあります。 


給油口が変型しますと油漏れの原因となりますので、ぶつけたりしないでください。 
給油タンクを落と』すと、油が漏れたり、ケガをすることがありますのでご注意ください • 






給油タンクの油が少なくなると 

と du 表示が点灯。ブザーが5秒間鳴り、デジタル表示部に油切れ消火 
までの運転時間のめやすを表示します。 

籲5◦と表示。残り燃焼時間は約50分の意味です。 

• 燃焼は中〜弱で燃焼します。運転時間のめやすは中で燃焼が続いた場合を 
表示し、表示時間以上の運転が可能です。（お部屋が暖まっている場合な 
ど使用環境によっては、表示時間より大幅に燃焼時間が長くなります） 

2 表示は [ MO ^ l 、 [^1 のように1〇分きざみで切り替わっていきます。 

]"10 j のときはブザーが5秒間なります。 

3 hio fl i に変わってから油切れ消火までは r « ioj の表示を続けます。 点: 

その後ブザーが5秒間鳴り、表示が点滅し、油切れ消火が近い 
ことをお知らせします。ブザーが5秒間なっている間は_|表示は 
点滅、それ以外は点灯します。 m 

4 灯油がなくなると自動消火します。ブザーが10秒間なり、 [ p |] 表示 点 

が消灯します。® I 表示が点滅します。 「 U 13」 を表示し点滅します。 


点滅後、点灯 


_ 約 

点滅、レ、，， ) r?i 

U 134 


使いかた 

点火のしかた 

点火する ) —— 


安全のため運転開始後3時間で自動消火します, 


，運転、 

v 切/入ノ 


を押して運転ランプを点灯させる 

參運転ボタンを強く押し込み、運転ランプが 
点灯したことを確認してください。 

運転スイッチは、安全のために他の 
[ ■• 印 スイッチと違つたものを使用してい 
ますので、少し強めに押してくた:さ u > 


約2分後、自動点火し、送風が始まります。 


S£S9/H 

[gs 

運転継続 • 延長一 1 

酷 Sg / R 朝雜/分 


ご使用前の準備 

給油のしかた 必ず消火してから行ってください。 



残り燃焼時間表示について 




さ 

だ 

) < 
すて 
まし 
〇 0 
な連 


す発げ 
です上 
常す い 
kt 〇 買 
焼はるるお 
燃合出す、 
火場ががて 
黄な火いめ 
C う 黄お止 
焼よ なにを 
灘のキ J や転 
常次大音運 
異 # TT # 


0 

せ 0 
まる 
り え 
あ見 
忒 < 
rlo 赤 
常るが 
}異じ分 
炎咐ま部 
の合々の 
色場時網 
i ながに 
{ろ炎時 
撰よの焼 
- jffl の色燃 
常次黄弱 
正 • tr it 



♦超音波加湿器を使用している部屋ではフアンヒーターを使わないでください。赤褐色の炎になったり、 
水質によってはフアンヒーターが故障する原因になります。 
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使いかた 

室温調節のしかた 


° fs ^\ を押す 

V 切/入ノ （運転中は押さなくてよい） 

參運転ランプが点灯したことを確認してください。 


または （+1 を押す 


•1 ZC 未満、 3 CTC を超えては設定できません。 
(ブザーでお知らせします） 

籲押し続けると連続して温度が変わります。 
-度セツトすれば記憶されます。 


1 2 °C か 63 LTC ® 範圏で室温調節できます 


VM/a 

[?a is ] 




温度を下げるとき 


\室温調節 


U を押すごとに1 ° c ずつ下がります。 
(例） ㈣ .119 で卜 [18},.112 て I 


温度を上げるとき 


を押すごとに1でずつ上がります。 
(例) [20^121 ^122*°|^[30^ 


お 

知 

ら 


春電源ブラグをコンセントから抜いたり、停電したときでも設定温度は記憶されています。再度セツトする必要はありません。 
♦室温の表示は、室内平均温度のめやすです。設置条件等により必ずしも寒暖計の温度とは一致しません。 
籲室温が o Q c 以下でも ro ° c 」 が表示されます。 

• Imui 表示が点灯しているとき、燃焼は「中」以下になります。 

♦暖かい日、室温が設定温度より上昇することがあります。暖房負荷が小さいために、弱燃焼でも暖めすぎ 
になります。このようなときは 6 C 0 ポタンを押してください。 

使いかた _ 

I ^ fl^Tr 消火直後に電源ブラグをコンセントから抜かないでください。 

KJU においが出ます。 

消火直後に電源プラグをコンセントから抜くと送風フアンが 
与、人 , 、 广 運転へ — Am — 回らず、本体上部や温風空気取入口が熱くなり、やけどのお 

^ f / A ) を押す _ 支れがあります。 _ 

9 仓ノ ♦運転ボタンを強く押し込み、運転ランプが消灯したことを確認してください。 

ノ 消火 _燃焼が停止し、一旦送風が止まり、再度送風して約 3.5 分後運転が停止します。 


消火 

する 


'運転 

,切/入 


を押す 

►消火 


続マ 

、延長する) 



部屋の換気をしてから 

⑱を押す 


運転中はいつでも押したときか！53時間運転を継続できます。 
2時間45分経過したとき3時間延長 丨 

益 S しよ ヒォピ ッビピッ」 と 


ランプが点滅し r ピピッピピッ」と zss ： > 
音が1〇秒—ます。 /») 

この時にを押すと、 

消火せずに運転を継続できます。 

籲運転ランプが消灯し、3時間延長ランプが (A 
卤饤します。 ^ 


点灯します。 ^ 

• 自動消火したとき （§) を押します。 

3時間延長ランプが消灯。運転ランプが ^ 
点灯し、押したときから3時間運転します。^ 



チャイルド□ツ^^かた 11^ 

^をピッ^:いう音が鳴るまで 


約3秒間押す 


お子さまのいたずら操作を防ぐことができます。 

運転中でも運転していないときでも、チヤイルド□ックできます。 

まで 肖すとぎは胃尤 

(O^IBJ) -t- I 〇 し i v 二！ 土！：ム vn 


^をピツたいう音が鳴るまで ^取り消すときは再度 ㊃ 

約3秒間押す (If) をピーという音が鳴る 

チ M ルト W ギり,々 n 羊-却,- チ滞□ック まで約3秒間押す 

⑽押い•丁ソ£ル表爪部 I し （3 秒押い . 

㈣ 〇と表示します。， ❿ァソタル表/下部の 

_ __ という表示が消えます。 

デジタル表示部に-♦を表示しているときはすべての操作ができません。 

m \ 深 ^: 田由 ：：-7 ノ …I =e-=j- 


鲁デジタル表示部に 
••♦と表示します。 


ただし、運転中は運転スイッチを「切」にできます。 

チャイルドロックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。 


If ) を押す 

(運転中は押さなくてよい） 


2 @ 


を押す 


• 運転ランプが点灯したことを確認してください。 


• eco ランプが点灯し、 eco 運転を開始します。 

睿運転スイッチを「切」にしても、一度セツトすれば記憶されます。 
會取り消す時は再度ポタンを押してください。 


^ I -暖めすぎを防止して、節約暖房したいときにご使用ください。 

6 GO 達和!のしかた雕酿より室温が 30 c 上がると消火し、設定温度より rc 下がると点火します。） 


# eco 運転中は室湛が設定温度より低めに（最大 2° c ) 表示することがあります。 

• タイマー予約にすると eco ランブは消灯しますが、 eco 運転は取り消されません。 

•電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは eco 運転の設定は取り消されます。 

I 羅〇麗と 411 

1 ①室温を低めに変化させると、皮膚の温度が固有のリズムで変化します。そのリズムに合 

わせて室温をゆらがせること(生体適応リズム)で、身体に感じる温度を変えることなく、 广 

燃焼量と風量を自動的に下げ、節約暖房を実現した機能です。 亳本， 

長時間 (3 時間以上)暖房される場合に効果があります。 ^ J U 

•お部屋の温度が設定温度になつて約 1 時間後から eco 運転を開始します。 eco 運転を / 

セットして、 eco ランプが点灯してもすぐには eco 運転にならないことがあります。 

©秋口や春先、断熱性の高いお部屋でお使いになるときなど、室温がすぐに高くなるような 

条件では、設定温度より3む上がると消火し、設定温度より rc 下がると点火します。 - 

eco ボタンを押すと、時間に関係なく上記条件になると eco 運転になります。 


ィ設越度 

印〇運転 


時計の合わせかた 

^〇)を3秒間押す 


運転中でも運転していないときでも時刻設定できます。 


• デジタル表示の設定時刻が点滅します。 

籲運転スイッチが「入」のときは r ピッ」と音 
が鳴りますが、3秒間押し続けると、時刻合わせ 
できます。 

2 ©または©を押し、 
時刻を合わせる 

♦時計を進めるときは®を押し、もどすときは 
©を押します。 

• 1回押すごとに1分単位で変わります。 

♦押し続けると、10分単位で変わります。 


_ _ _ f Kasm ifssff/Fl 

@ lsjSI ® 


デジタル表示部初めて使用するときや、 

、 i ハレ 1 電源プラグをコンセント 
[ ZT 、/ 卜 京ノ I 、ハ 被 から抜き、再度差し込ん 
点滅 だとき点滅します。 


@を押す 


©を押して時刻を確定します。 


厂 ijxU L/j- 
「 ISm3D1 


IS , 30, 


最初午前 5 時〇0分になり、 
「時」「分」が点滅します。 


〈現在の時刻が 
_午後3時30分の場合〉 

デジタル表示の「時」「分」 
が点灯に変わり、時計が 
動きます0 


• 電源プラグを抜くと、再度時計の時刻合わせをやりなおす必要があります。 
♦夜中の12時の場合、表示は 「[UJHh す。 
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使いかた 


タイマー運転のしかた あらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。 

タイマー_時匆]の合わせか^: ) ^ 


繫觸を職する 


• 現在の時刻を合わせていないときは 
タイマー予約できません。 


一^ 籲運転ランプが点灯します。 

’運転、を押す （ 運転中は押さなくてよい } •運転スイッチが「入」になつていないと 
、切/入ノ 3T タイマー予約できません。 


^3 


を押す 


❿ タイマーランプが点灯します。 

_デジタル表示の「時」「分」が点滅します。 
❿タイマー表示が点滅します。 


r • r r ’ 


に合わせる 


4 〇または©を押し、 
時間を設定する 


お目覚めの時には暖かくなるように、予約 
した時刻より早く (5 〜15分前）運転を開 
始します。室温が 16° C 未満のときはその 
日のお部屋の温度によって点火する時刻が 
変わります。室温が16で以上のときは 
設定した時刻に運転を開始します。 


お願い ( NOTICE ) 


_運転中に停電したときや電源プラグを抜いたときは（再通電後運転ランプ点滅）デジタル表示に 「 U 10」が表示されます。 

運転スイッチを「切」にし、手順「1」か！5やりなおしてください D 
♦地震や強い衝撃があつたとき、給油タンクを抜いたとき（運転ランプ点減）デジタル表示に 「 U 12」が表示され 
ます。運転スイツチを入れなおし、タイマーボタンを押してください。 


• ©を押すごとに進み、 0 を押すともどります。 

參1回押すごとに1◦分ずつ変わります。 

籲押し続けると表示が連続して変わります。 

籲約5秒後運転ランプが消灯し、燃焼中の場合は自動消火します。 
_「時」「分」が点滅している間に合わせてください。 

(例）午前6時30分に予約し fc いときデジタル表示の表示を 

r ~~ 厂 n 「ビビッ J と音がなり、 

こ合わせる約5秒後自動的に 
1 一一 •取 及 タイマー予約になり消火します。 


タイマー予約時刻のみ設定したい場合は、再度ぬを押す 
ことで通常運転に戻ります。 ^ 


タイマー予約のしかた_ 

安全のため約1時間で自動消火します。 

1(運転)を押す 

(運転中は押さなくてよい） 


タイマー運転中は予約時刻になると 
自動的に点火 

► 室温が低いほどあったかタイマー機能によって、 
予約時刻よりも早く運転を開始します。_ 


2 © 


を押す 

約5秒後 r ピピッ」と音が鳴り、 


運転ランプが消灯します。 

燃焼中の場合は、裏動消火します。 

籲タイマーランプが点灯します。:、:？ ' 

• タイマー予約時刻耷表示します。 （ TD 秒間） 
♦約10秒後に時計表示にな: D ます。 


タイマー予約の取り消しかた 




零 

を再度押す 


自動 消火させずに続けて暖房したいときは 

_中に_を押す 

• タイマーボタンを押して、タイマー運転を取り消してください。 
• タイマーランプが消灯します。 


「ピー」と音がなり、タイマーランプが消灯し 
運転ランプが点灯します。約2分後自動点火します。 


■ 


お知らせ 


^_ ■ソー"スノにと〜3回 

給油タンク受の掃除 給5 


#灯油に水やごみが混入する 
ことがありますので、右記に 
従って掃除をしてください。 

対震自動消火装置の点検 

鲁燃焼中、本体を水平にゆすって確 
実に消火するか確かめてください。 


A 給油タンク受 〇給油タンク受 ぐ！給 

II を取り出す < のごみや水を を 

n 广 一^ 取る に 


-給油タンク受 參給油タンク受を逆さ 

にし、新聞紙などの 
-給油タンク受の 上に置いて取る。 

フイルター 



たり、灯油が通りにくくなったとき 

籲給油タンク受のフィルターは、灯油は通しますが 
水は通しにくいフィルターでできています。 

給油タンク受のフィルターに水やごみがたまると、 
給油タンクに灯油があるのに、 U 13表示(灯油切れ 
エラー)が点滅することがあります。 

籲キ合油タンクを取り出してか!5、給油タンク受を傾け 
ないように取り出し、たまった水やごみを取り除い 
てください。 


•給油タンク受は水で洗わないでください。 
必ずきれいな灯油で洗ってください。 

水で洗うと灯油が通過しにくくなります。 
ごみが取れにくい場合は、歯ブラシなど/ 
を使うと便利です。 ひ- 

給油タンク受は必ず取り付けて 

くださぃ。 \\€ xJJa 

取り付けないで使用すると ^~ ; ~; 

器具の故障の原因になります。\- ' 


ゴム手袋 

給油タンク受 
きれいな灯油 


•毎日 同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき運転スイッチを「入」にし、タイマーポタンを押すだけで予約できます。 
•タイマー予約後にタイマー予約時刻を変更したいときは運転スイッチを入れなおし、10ページの手順 「2 J 
からやりなおしてください。 

參タイマー予約時刻について 

電源プラグを抜いたり、停電した場合は現在の時刻を設定しなおしてください。 

タイマー予約時刻は一度セットすれば記憶されますので、予約しなおす必要はありません。 


日常の点検とお手入れのしかた 


点検 • お手入れするときは、必ず運転を停止させ、本体が冷えてから電源プラグを抜き、点検 • お手入れを行ってください。 


周囲の可燃物の確認 

.本体の周囲に燃えやすい 
ちのがないか、常に確認二 
してください。 _ _ 


す H 


油漏れ • 油のかたまり • 油のにじみ 

.油漏れのある場合は、電源プラグを 
コンセントから抜き、給油タンク 
を取り出してから、 ^— . 

お買い上げの販売店 = 

にご相談ください。 ^ 


_ 週1回以上 _ 

燃焼 • 温風空気取入ロフィルターの掃除 


♦ほこりは掃除機で吸い取る。 
會取れにくいほこりは 
歯ブラシなどで落と 
しながら、掃除機で 
吸い取る。 


掃除機 



燃焼 • 温風空気取入口 
フイルター 


• 灯油や灯油でぬれたほこりは、絶対に掃除機で吸わせ 
ないでください。室温センサーを曲げないように注 
意してください。 

♦運転中は掃除機で燃焼 • 温風空気取入ロフィルター 
の掃除をしないでください。異常燃焼を起こします。 


給油タンクの点検 
>給油口 • 口金にさび、変形、回転 
不良および破損が 
あるときは、新しい 
給油タンク•口金 
と取り替える。お買 ^ 

し、上げの販売店に 
ご相談ください。 \ L ^ 


、 1ヶ月に1回以上 メ 

本体 • 温風吹出口の掃除 

•ほこりは掃除機で吸い取る。 

_油や汚れは、家庭用台所洗剤（中性)を薄めたもの 
を付けた布でふき、かわいたやわらかい布でふき 
取る。 

♦温風吹出口は、ほこりや白い粉がつき変色すること 
があるので、家庭用台所洗剤(中性)を薄めたものを 
付けた布でふきかわいたやわらかい布でふき取る。 


翁本体をベンジン_シンナーなどでふかないでく 
ださい。 











クリ -ニンク (か S 焼き）のしかた 


1シーズンに1回 以上 ) - 

灯油を気化させる部品にたまったタールを、から焼きすることにより取り除きます。 

次のようなときはクリーニングをしてください。（クリーニングは約2時間かかります） 

•デジタル表示に 「 U 17」 を表示したとき ニニ ■■ 一 - :-- 

參点火しない、炎が小さい、黄火燃焼になる、においが強い の①〜④が終わったら、 

•シーズンの終わりでおしまいになるとき（またはシーズンの始め） へ谁んでく： r さい 


油受皿の灯油を完全に抜き取らないと 
空焼きにならずクリーニングできません。 

① ファンヒーターを室外に出す 

♦クリーニング中はにおいや煙が出ます。 

② 給油タンクと 

給油タンク受 タンク受 
を取り出す 


L 給油タンク受の 
- J フイルター 

③油受皿及び給油タンクの灯油を給油ポ 
ンブで抜き、抜ききれないときは、灯 
油を付属のスポイトで抜く 

• 油受皿の灯油を抜かないとクリーニングが受け 
つけでぎません。 


スポイト(付屁品） 



給油ボンブ 
. (市販品） 


麵む=器縫 

④給油タンク受、給油タンクを元通りに 
セツトする 

♦上ぶたを閉める。 


① 電源プラグをコンセントに差し込む 


② 運転スイッチが「切」になっているか確認する 

•デジタル表示に ruioj 表示しているときは、 

運転スイッチを「切」にしてください。 

參運転スイッチが「切」でないと、次の操作ができません。 

③ クリーニングポタンを約3秒間ピッと音が 
するまで押しつづける 

籲デジタル表示に dd が表示されます。 

④ 運転スイッチを「入」にする 

籲運転ランプが点灯して、デジタル表示の表示が 
_になり、クリーニングを開始します。 

⑤ [ M ] 表示が点滅するまで放置する 

(約2時間かかります） 

馨デジタル表示が ( H ]—— ( IS …と変わり、 

表示が点滅すると、クリーニングは終了です。 

⑥ 運転スイッチを「切」にする 


クリーニングが終わったら 


1引き続き使用されるとき（シーズン中） 

①給油タンクに新しい灯油を給油して本体にセット 
し、約1分後に運転スイッチを「入 J にする。 

おしまいになるとき（シーズン終わり） 

① 電源ブラグをコンセントから抜く。 

② 以後は、「保管のしかた」にしたがって保管する。 

(11^ 13ページ手順 「5 J 以降） 



• 誤って不良灯油を使用したために、クリーニングするとき1回で完全に回復しない場合は、2〜3回行ってくださし、。 
像クリーニングを途中で止めると効果がありません。 [[ n ] 表示になるまで行ってください。 


お願い ( MOTICE ) 
お知らせ 


♦クリーニング中に移動したりすると表示が点滅状態になり、運転を停止します。 

運転スイッチを「切」にし、再度手順③からやり直してください。 

修クリーニング中は電磁ボンプの空打ち音（ポコボコ）がし、送風になりますが、異常ではありません。 

春クリーニング中「カチッ」「カチッ」と音がして、照明が一瞬変化することがありますが、異常ではありません。 


部品交換について 


涵障したものは絶対に使用しないでください。 


お買い上げの販売店へご依頼下さい 


交換部品は石油フアン匕一夕とをお買い上げの販売店でお求めください。必ず、純正部品をお使いくださ 
い。不完全な修理は危険です。お買い上げの販売店または財団法人日本石油燃焼機器保守協会で行う技術 
管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店などで修理をお受けください。 


消耗•劣化しやすレ商品 
• 使用期間により3^が必要な部品 
電極ユニット、ホエンバン U 、 燃焼筒、給油タンク受、アースリング 
_変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい部品 
給油タンク受(フィルター部)、電磁ポンプ、気彳匕器、温風吹出口、ソレノイド 


"1 給油タンク受 
別売品口金 

給油タンク（口金付 ) j 


rr 本体、燃焼•温風空気取入ロフィルター、 
〇温風吹出口を掃除する。 （ 硬11ページ） 

6 電源コードを束ね、付属のスポイトとともに 
コードホルダー差し込み穴に差し込む （@4 ハ 

ry 乾燥した場所に保管する 
f 参傾けたり、横倒しにしない0 


4 クリーニング（から焼き）する （ @12ぺ 
♦パーナーの寿命を延ばし、長くご使用い fc だくた® 


1 給油タンクを取り出し、灯油を抜き取る 

•水、ごみを残さない。（さび、穴あきの原因に) 

〇給油タンク受の掃除をする 
ム書11ぺ_ジの手順「1」と「2」を行う。 

3 消火するまで燃やしきり、油受皿内の灯油 
を付属のスポイトで抜き取る。 

•水、ごみを残さない。（さび、穴あきの原因に） 
•急ぐ場合は市販の給油ポンプで油を抜く。 


以上の項目(こしたがって、処置しても異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店までご連辂ください。 


タイマ-予約したのに觀しな U 


運転スイッチを入れなおす。 


タイマ-予卿に關や i 艦 • 強い®擊がありませんでしたか? 


室内温度表示が異常で 
あ <)〇 


#油切れになつていませんか？ 

• 室温センサーが直射日光にあたつていませんか？ 
#本体に逆風があたつていませんか？ 


給油する。 （0^6 ページ） 

直射日光のあたらない場所に移動する。 
本体に逆風があたらないようにする。 


気化した灯油が吹き出す音です。 


「シュー」昔がする。 


r ピチピチ」音がする。 


燃焼量が変化した時に金属が伸び縮みする音です。 


燃焼中や消火後に油受皿に灯油が流れる音です。 


「ボコボコ」音がする。 


電磁ポンプが動いている音です。 


トコト」音がする。 


♦炎に熱せられるためです。 


異常ではありません。 


燃焼部の一部が赤くなる。 


換気する。 


燃焼 • 温風空気取入ロフィルターを掃除する。 


タールが付着しています。 

燃焼，温風空気入ロフィルターがほこりでつまっている。 
換気不足のためです。 


点火しても K 顾く驅が II まらない。 
炎の状態が悪ぐ黄火讎やにお 
いが出る0 


クリーニングする12ページ) 


電源プラグをコンセントから抜ぎ 
再度入れる0 


電源に異常な雑音が入った。 


消火する。 

ランプが正しく働かない。 


タンクの膨張による音です。 


タンクから「ポ]ン」と音がする。 


「ピチビチ」音がする。 


点火放電や点火時の着火の音です。 

点火時、消火時に金属が伸び縮みする音です。 


「パチパチ」、「ボッ」 
音がする。 


ノズルを開閉する弁の音です。 


点火時、消火時に 
「カチャ」と音がする。 


異常ではありません。 


耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 


春初めて■するときや' シ-ズンはじ 
めに刪するとき煙やにおいが出る。 


運転中に電源プラグをコンセン 
から抜かない。 


#運転中や消火直後に電源プラグをコンセント 
から抜きませんでしたか？ 


給油タンク受、油受皿の水を 
抜く。11ページ） 


❿給油タンク受、油受皿に水がたまっていま 
せんか？ 


新しい灯油と入れかえる。 


変質灯油や不純灯油を使用していませんか? 


においがする。 


乾いた布で完全にふき取る。 


春油がこぼれたまま[こなつていませんか？ 


チヤイル 


ックを取り消す ◦ 


チヤイルドロックしていませんか? 


給油タンクを本体に入れる。 


給油タンクが入っていない 


電源プラグをコンセントに差し5 


電源プラグが抜けていませんか？ 


運転スイッチを入れなおす。 
または3時間延長ボタンを押す。 


運転ランプが点灯しない。 
点火しない 


#3時間延長ランプが点灯していませ 
んか？（消し忘れ消火装置が作動） 


処置方法 


原因（安全装置) 


故障かな 


ms -サービスを依頼されるまえに次の表に従ってもう一度お確かめください。 


灯油の廃棄灯油の廃棄処分は、灯油をお買し球めになつた販売店にご相談ください。 
本体の廃棄本体の廃棄処分は、給油タンク、油受皿©〇油を抜いてください。 





お手入れ•保管•その他 
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定期点検について 


定期点検のおすすめ(22/-ズンに1回) 


長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。 

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格者【財団法人日本石油燃焼 
機器保守協会 (TEL 03-3499-2928) で行う技術管理講習会修了者（石油機器技術管理土）など】のいる 
販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。 


異常のお知らせと処置のしかた 


デジタル表示に自己診断表示が出たら… 

安全装置が作動すると、運転ランプが点滅し、自動消火します。 

また、デジタル表示に故障 • 異常の原因(自己診断表示記号)がアルフアベットと数字で点滅表示します。 


デジタル表示(自己診断表示) 

原因（安全装置） 

処置方法 

U 04 

•燃焼_温風空気取入ロフィルターがつまって 
いませんか？（週熱防止装置が作動） 

燃焼，温風空気取入ロフィルター 
を掃除する。 （0^11 ページ） 

• 温風吹出口がふさがつていませんか？ 

(過熱防止装置が作動） 

障害物を取りのぞく。 

U 10 

• 停電があった。（停電安全装置が作動） 

參電源プラグをコンセントに差し込むとき、運転スイッチ 
が「入」になっていませんでしたか？ 

運転スイッチを入れなおす。 

U 

•強い地震讀度5(強)以上い衝撃を受けて し〉 ませんか？ 
(対震自動消火装置が作動） 

地震によって作動した場合は、周囲の可燃 
物、機器の損傷、油のあふれなど異常がな 
いか確認し、運転スイッチを入れなおす。 


❹給油タンクを本体から取り外している。 

給油タンクを本体に取りつける。 

U \3 

• 綠 n 表示点減 

• 灯油がなくなっていませんか？ 

給油する。6ページ） 

#給油タンク受に水やごみがたまっていませんか？ 

給油タンク受のお手入れをする。 
(硬11ページ） 

u n 

拳変質灯油や不純灯油を使用していませんか？ 

クリーニングする。12ページ） 
新しい灯油と入れかえる。 （(^5,6 ページ） 

•タールが付着しています。 

クリーニングする。（@12ページ） 

u 18 

#室内の換気が不足していませんか？ 

(不完全燃焼防止装置が作動） 

必ず1時間に1〜2回は換気する。 

• 20 秒間日で挪りせします。 
E ランプ点屈 

#燃焼部にシリコーン酸化物やタールが付着しています。 

本体内部の点検が必要です。お買い 
上げの販売店へご連絡ください。 

H 31 

• 油受皿に水がたまっていませんか？ 

油受皿の水を抜き取る。 

H 33 

•点火ミスまたは、燃焼に異常が発生していません 
でしたか？(点火安全装置が作動） 

本体内部の点検が必要です。お買い 
上げの販売店へご連絡ください。 


鲁燃焼*温風空気取入ロフイルターがつまっていま 
せんか？(不完全燃焼防止装置が作動） 

燃焼 • 温風空気取入ロフィルターを 
掃除する （3^ 11ページ） 

H 36 

❿燃焼部にシリコーン酸化物が付着しています。 

揮発性シリコーン配合の枝毛用コート液 • 化粧品 
• つや出し剤などを使用していませんか？ 

• 電磁ポンプにごみがつまっている。 

本体内部の点検が必要です。お買い 
上げの販売店へご連絡ください。 

H 03 

• 燃焼部にタールが付着しています。 

本体内部の点検が必要です。お買い 
上げの販売店へご連絡ください。 

その他、上記以外の表示 
又は全く表示し なし、 場合 

痛電源プラグを抜いて、再び差し込み、運転スイッチを入れなおす。 

關点滅 

雕不完全燃焼防止装置が連続して4 〜 S 回作動した 

運転スイツチを入れなおす。 

_点灯 

• 不完全燃焼防止装置が連続して7回作動した。 

本体内部の点検が必要です。お買い 
上げの販売店へご連絡ください。 


上記の処置をしても、繰り返し表示するときや運転しないときは、表示内容を確認して運転スイッチを「切」にし、 
@源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。_ J 
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保証と アフターサービス 


保証書について 

裏表紙の保証書は販売店でお渡ししますから、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ保管してください。 


保証期間はお買い上げの日より1年間です。 




• 保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします> その他の詳細は保証書をご覧ください。 
參保証期間が過ぎてからの修理についてはお買い上げの販売店、または当社にご相談ください。 

お客さまの希望により有料修理いたします 


この酿翻月書と本体に表示されている禁止事項 • 注意事項および通常使用に反して使用された塌合の故障-事故は補值いたしません。 
補修部品の彳呆有期間について 


#性能部品とは製品の機能を,維持するために必要な部品です。 

転居される場合 


•転居のときなど車で運搬する場合は、給油タンクを抜き、油受皿の灯油を抜き、横倒しや斜めにしないで運搬 
してください。振動や傾いたときに灯油がもれます。また故障の原因にもなります。 



長年 ご 使用の石油 フアンヒーターの 点検を 


>石油フアンヒーターの铺修用性能部 S の保有期間は 
製造打切り後、6¢です。 


このような 

症状は 

ありませんか 


油もれがする 

白煙が出たり、強いにおいがする 
運転中、異常な音がする 
何度も同じエラー表示が出る 
その他の異常や故障がある 



故障や事故防止のため ％ スイッチを 
切り、コンセントから電源プラグを 
抜いて販売店に点検，修理をご相談 
ください。 


シーズンに1回程度の定期点検耷おすすめします。 



※騒音の数個 SJIS 測定法 ( S 3031) に基づく測定値です。 


型式の呼び 


種 類 


点火方式 


使用燃料 


AKF - P 327 N AKF - PL 427 N 


気化式 • 強制通気形 • 強制対流形 


高圧放電自動点火 


灯油 (JIS K 2203 1号灯油） 


暖房出力 


最大 


最小 


燃料消費量 



油タンク容置 


最大 


燃焼継続時間 丨 最小 


標準適室(暖房のめやす) 


電源電圧及び周波数 


「強」 3.22 kW 


「弱」 0.8 lkW 


3.22 kW (0.31 3 L / h ) 


0.81 kW (0.079 L / h ) 


4.0 L 


12.8 時間 


50,6 時間 


約 15 •〇〜 2 a 0 m 2 (9 〜12畳） 


「強」 4.22 kW 


n§J 0.81 kW 


「強」 4.22 kW (0.410 L / h ) 


[|§J 0.81 kW (0.079 L / h ) 


7 -OL 


17.1 時間 


88.6時間 


約18.0〜 25.0 m 2 ( l 1 〜 15 畳） 



AC 100 V 50/60 Hz 


61 OW /6 1 OW 


OW /61 OW 


定格消費電力 I 纖時消費■力 
待機時消費電力 


最大 


小 


21 W /21 W 


22 W /22 W 


騒音（正面） 



.0 W /1.0 W 


1.0 W /1.0 W 


37 dB 



39 d 巳 


23 dB 


24 dB 


対震自動消火装置 • 不完全燃焼防止装置 • 点火安全装置 
停電安全装置-過熱防止装置-消し忘れ消火装置 • 給油時消火装置 


さ 415_ x 幅 358_ x 奥行293刚（置台を含む）高さ 425_ x 幅4201 mx 奥行282_ (置台を含む） 


約 8.4 kg 約10.0 kg 


スポイ 



お手入れ•保管•その他 






















































































































